Sir George Williams University 1435 Drummond St. Montreal 107 879-2867 or 879-2863 


HOLD for release 2 p.m., Thursday, February 12, 1970. 


Professor Jack Bordan, former Dean of Engineering, has been named Vice-Principal, 


Academic, of Sir George Williams University. 


The appointment, effective June 1 for a period of five years, was made today by 
Dr. John W. O'Brien, Principal and Vice-Chancellor. It was made on the recommen- 
dation of a 14-member search committee, established in October, 1969, representa- 


tive of faculty, administration, students and Board of Governors. 
Professor Bordan had been Acting Vice-Principal, Academic, since August 1969. 


A native of Montreal, he holds B. Eng. (Engineering Physics) and M. Sc. (Physics) 
degrees from McGill University. He joined Sir George Williams in 1952 as Lecturer 
in Physics. He was made Professor of Engineering in 1962, becoming the University's 


first Dean of Engineering in 1963. 


ISWIY SAIN MIS 


He was the Sir George Williams representative to the Gauthier Committee on provin- 
cial university operating budgets in 1969, and has served on the National Committee 
of Deans of Engineering & Applied Social Science of the Association of Universities 
and Colleges of Canada. He is a member of the American Society for Engineering 


Education, the Canadian Association of Physicists, and the Engineering Institute 


of Canada. 


Malcolm Stone 
Information Officer. 


Université Sir George Williams 1435 rue Drummond Montréal 107 879-2867 ou 879-2863 


NE_PAS PUBLIER AVANT 2 P.M., le jeudi 12 février 1970. 


Le Professeur Jack Bordan, ancien doyen de la Faculté de Génie, vient d'étre nommé 
au poste de Vice-recteur aux affaires académiques de l'Université Sir George 


Williams. 


La nomination, qui entrera en vigueur le ler juin et durera cing ans, a été faite 
aujourd'hui par le Dr John W. O'Brien, Recteur et Vice-chancelier, sur la recom- 
mandation des 14 membres du Comité de nomination, créé en octobre 1969, et composé 


de représentants du corps professoral, de la direction, des étudiants et du Conseil 


d'administration. 


Le Professeur Bordan était Vice-recteur intérimaire aux affaires académiques depuis 


aott 1969. 


Natif de Montréal, il recut ses diplémes de B. Eng. (Génie Physique) et de M. Sc. 
(Physique) de l'Université McGill. Aprés avoir été nommé chargé d'enseignement a 
Sir George Williams en 1952 dans le département de physique, il devint professeur 


titulaire dans le département de génie en 1962 et le premier doyen de la Faculté de 


Génie en 1963. 


En 1969 il a représenté l'Université Sir George Williams au Comité Gauthier sur les 
budgets d'exploitation des universités de la Province et a &6té membre du Comité na- 


cional des doyens des Facultés de Génie et de sciences appliquées relevant de 1'As- 


sociation des Universités et Colléges du Canada. I1 est aussi membre de la American 


Society for Engineering Education, de l'Association des Physiciens du Canada et de 


L'Institut des Ingénieurs du Canada. 


Malcolm Stone 
Directeur de 1'Information. 
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